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この度は、エレクト□ラックス•ジャパン 
(株）製品をお買い上げいただきまして、 
誠にありびとうございます。 

ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」を 
お読みになり、正しくご使用くださしんお 
読みになった後は、大切に保ちしてくだ 
さい。 





おずこの取扱説明書 




をお読みになつてか 




5 ご使用ください。 
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まを上のごを意, 


参ご使用の前に、必ずこの「安全上のごミち意」をよ<お読みのラえ、正し 
くお使いください。 

♦ ここに示したミち意事項は、商品を安全に正しくお使いいたださ、あなた 
や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのちのです。また、ミち 
意事項は、危害や損害の大ささと切迫の程度を明示するために、誤った 
取り扱いをすると生じることび想定される内容を、 「警告」•「ま意」 に 
区分しています。いずれち安全に関する重要な内容ですので、必ずお守 
りください。 


A 警告 

人が死こまたは重傷を負う可能性が想定される内容。 

A 注意 

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。 


(絵表示の例) 


A 警告-ミち意を促す内容びあることを告げるちのです。 



禁止の行為であることを告げるちのです。 

図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」) 
び描かれています。 


^ 行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 

図の中や近< に具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグを 
コンセントから巧いてください」）び描かれています。 


「必ず実行していただくこと」を表します。 

♦ お読みになった後は、お使いになる方びいつでも見5れるところに必ず 
保管してください。 

• 本製品を他人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してくだ 
さい。 

• r 製品保話書」に販売店の明記びないものは、保話期間中でも有償修理に 
なる可能性びありまず。 
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A 警告 

修理技術者外の人は分解した 

り、修理•改造は行わないでくだ ny 

火災、感電、故障の原因となりま 
す。 

低温やけどや熱中症(脱水症状な 
ど)を起こす恐れびあります。 mM 

ときどき体を動かすなど、を意し 
て使用してください。 

就寝用暖房器具として使用しない 
でくださぃ。 い sj 

低温やけどや熱中症(脱水症状な 
ど)の原因となります。 S 

めれた手で電源プラグなど電気部 
品に触れたり、電源スイッチを操(\) 
作しないでください。 、ツ 

感電の原因となります。 

カバーをはずして使用しないでく 
ださぃ。 ( X ) 

低温やけどや熱中症(脱水症状な 
ど)の原因となります。 て' 

J 

低温やけどや熱中症(脱水症状な 

ど)を起こす恐れびあります。 mm 

次のようなちびむ使いのときは特 

にミ主意してください。 '£® 

乳幼児、自分で温度調節のでさな 

いち、皮膚感覚の弱いち、おテ 

様、お年寄り、皮膚の弱いち、眠 

気を誘う薬幡眠薬、かぜ薬など） 

を服用されたちや深酒-疲労の激 
しいち。比較的低い温度 (40 〜 

目〇む）でも長時間、皮膚の同じ場 
所に触れていると低温やけどの原 
因となります。 

V 


A ま ♦局 

電源プラグを抜くとさは、電源 

コ-ドを持たずに必ず制職電源 Ap 

プラグを持って弓1き抜いてくださ万 

ぃ。 持って巧く 

感電やショートして発火すること 
びあります。 

交流] OOV じ(外では使用しないで 
くださぃ。 r \) 

火災、感電の原因になります。 

禁止 

電源プラグの巧及び刃の取り付け 
圃こホコ1」び付着している場合 mm 

は、よく拭き取ってから使用して 

くださぃ。 ’王忌 

火災の原因になります。 

電源コードを傷付けたり、破損し 
たまま使用したり、加工したり、 (\) 

無理に曲げたり、引っ張ったり、 v-V 

ねじったり、たばねたりしないで 禁と 

ください。また、重たいものを載 
せたり、挟み込んだりしないで< 

ださい。 

火災、感電の原因になります。 

V 

タコ足配線や延長コードは、事故 / 

の原因になります。使用しないで 
ください。 ^ 

感電、発熱、ショート、発火の原 て' 

因になります。 

J 
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A ミ主意 


電源コードや電源プラグび傷んだ 
り、外部コンセントの差し込みび mm 
ゆるい時は、使わないでくださ 

ぃ。 江思 

感電、シヨート、発火の原因にな 
ります。 

コント□ーラーに水やお茶をこぼ 
さないでください。 

万一こぼしたとさは、過熱の恐れ 
びありますので、直ちに使用を中 
止し、販売店の点検を受けて<だ 
さい。 

使用時け州ま、必ず電源プラグを 
外部コンセントから抜いて、定期 Bgc 
的に差し込みプラグのホ]1」等の目 
点検をしてください。 プラグを巧く 

けびややけど、絶縁劣化による感 
電、漏電火災の原因になります。 

犬や猫などのぺットの暖房用には / r>y 
使用しないでください。 rS / 
ぺットび本体や電源コードを傷 ^ 

め、火災•感電の原因となること 
びあります。 

座布団など保温性のよいちのを長 
時間同じ場所に載せないでくださ 

し、。 な1卜 

熱で置いたちのや床材び、変色す 
る原因となることびあります。ま 
た、本体の故障の原因や表面温度 
びめる<なる原因となることびあ 
ります。 

電源プラグは、確実に根元まで差 
し込んでください。 

感電、シヨート、発火の原因にな 
ります。 胃 

アイ□ン台として使用したり、力日 
熱物(ホットプレートやガスコン 
□など)を置かないでください。 ^ 

熱で本体を傷め発火する原因とな の 

ることびあります。 

針やピンなどで刺したり、刃物で / 
傷つけたりしないでください。 rv / 

発熱体を傷め、火災-感電の原因 
となることびあります。 "、 

ナフタ U ンなどの防虫剤は使用し 
なぃでくださぃ。 1、ゾ 

コント□ーラー部を傷め、過熱し 1：：^ 

火災の原因となることびありま "‘ 

す。 

巻いたままや、巧りたたんだま 

ま、また凹凸や段差のあるところ 【\j 

では使用しないでください。 

発熱体を傷め、火災-感電の原因 
となることびあります。 

スプレー宙などを本体の上や近< 

に置かないでください。 

爆発や火災の原因となることびあ 

ります。 -バ 

\ 

水のかかりやすい場所、玄関□な 
ど±足で上びる場所では使用しな 
いでください。 

発熱体を傷め、火災-感電の原因 
となることびあります。 

J 
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[2 •使用上のご注意^ 


■使用するコンセントについて 

このカーぺットはアース（接地）を取ることによって、電場（電界）を抑制でさる仕様に 
なっています。下記の図のよラに、コンセントの形状に合わせて、変換プラグなどをご使用 
の上、接続してください。 

アースを取らなくても暖房機としては機能しますび、電場(電界)と磁場(磁界)を両方抑制する 
ためにも、でさるだけアースを取っていただくことをお奨めします。 

※アースを取日ない場合は、磁場(磁界)のみ抑制します。 

【コンセントにアース端子がない場合】 



このタイプのコンセントの場合、変換プラグを電源プラグに装着してご使用ください。 

このタイプのコンセントはアース機能びないため、電場を抑制でさません。電場を抑制するためにアー 
スを接続することをお奨めします。アースを接続するためにはアースエ事 （ D 種設置工事•有料）び必 

^し9。 

詳細は別紙の「一お巧日せーアースエ事のご案内について」をご覧ください。 

お買い上げの販売店、またはお近くの電気工事店へご相談ください。 

※ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。（法令などで禁止され 
ています。） 

《設置場所の変更や転居の際には、再度アースの取り付け確認を行ってください。 

【コンセントにアース端子びある場合その1】 


のの 
cn：3 

の田 



このタイプのコンセントの場合、電源プラグをそのまま差し込んでください。 
【コンセントにアース端子がある場合その2】 


の圧! 
画の 


このタイプのコンセントの場合、 L ソ下の手順で差し込んでください。 

①変換プラグを電源プラグに装着する 
③コンセント下部のふたを開ける 

③ コンセントに変換プラグを差し込む 

④ 変換プラグのアース端テ（夕ーミナル端テ）を、ふたの中にあるネジに固定する。 



④ 





































♦延長コードを使用ずるときは 

定格]已 A 上の延長コードを単独で使用してください。でさればアース端子（接地極）付 
さの延長コードをお奨めします。 



♦他の熱器具と併用ずるときは 

-ご家庭のブレーカーやコンセントの定格を調べてからご使用<ださい。 

併用してご使用になる熱器具と本製品との合計消費電力け上の定格び必要です。 

•ヤグラコタツと併用する場合、ヤグラコタツの温度調節を（強）に近い目盛りに合わせる 
と、本製品の温度調節機能び働き、通電しないことびあります。 

•ストーブを併用する場合、必ず本製品と] m じ(上離してご使用ください。 

適温び得られないことびあります。 

■こんな使いかたをしないで<ださい 

参イスなどを本製品の上で使用しないでください 

♦段差のある場所で使用しないでください 

♦コント□ーラー部を弓 I っ張ったり、衝撃を加えないでください 

♦次のよラな場所には敷かないでください 

• 床腹房の上 

•テレビ/ビデオ / DVD プレーヤー/ラジオ/コードレス電話/電波時計などの近く 
-画面にノイズび入るような場合はアンテナケーブルをコンセントから離すなど、位置を 
変えてみてください。 

•雑音び入ったり電波時計び受信しにくくなることびあります。その場合は、ホットカー 
ペットから ] m じ(上離したり、機器の向きを変えてみてください。 

•高周波を利用した機器（超音波を療器や工業用ミシンなど)、無線機の近く 
故障の原因となることびあります。 

• 畳やフロー U ング材の下 

発熱体を傷め、火災•感電の原因となりますので、ホットカーペットの上に畳を敷いた 
り、ホットカーぺットの上にフ□一 U ング材を設置しないでください。 


⑥ 



■こんなとをは 

♦製品の上に家具を置<場合 

-脚の細いちのや、とびったちのは、ホットカーぺットの発熱体を傷めて故障の原因となり 
ますので、必ず当て布巧〜] 0 cm 角•厚さ ] cm 上）を敷いてその上に脚を載せて 
ください。 

※床面已 cm 角 4 脚のテーブルを置く場合、約 20(Dk 呂の重さまで耐えられます。 

-角のとびった脚などは、市販のフェルトパッドを使用してください。 

•ピアノ、タンスなどの重い物やキャスター（車）の付いた椅子は載せないでください。 

-背ちたれ付さの椅子の脚などで過度に荷重をかけないでください。 

♦熱に弱い敷物、熱び逃げやずい巧面で使用ずるときは 

•毛足のない一般のカーペット、フェルト、毛布などを敷いてその上でお使いください。 
断熱効まびあり、熱による床面の変色-変形-割れ-すさ間の発生を防ぎ、節電にちなり 
ます。 

■市販のカーペットのズレ防止用品（ネット、マット、スプレー等）をお使いください。 

ホットカーぺット本体び移動したり、盛り上びったりするのを軽減します。 

■毛足のあるカーペットの上では使用しないでください。本体にシワび発生して、故障の原 
因になることびあります。 

♦次のような場所で使用ずるときは 

直接敷かないでください。敷物や床面に変色-変形-割れ-すさ間が生じることびあります。 

•新しい畳の上 

ホットカーぺットの下の畳び変色することびあります。これは青畳び直射曰光で変色する 
のと同じ現象です。 

-熱び逃げやすい床面 

板の間など熱び逃げやすい床面には、ホットカーぺット本体の下全体に毛足のない一般の 
カーペットやフェルト、毛ななどを敷いてください。「切り忘れ防止機能（オフタイマー)」 
び働いて、自動的に暖房運転び停止する場合びあります。 

-熱に弱い敷物の上 
-熱に弱い床材の上 

コルク材の床、ピータイル、フローリング、寄せ木や白木の床面、塩化ビニールなどのプ 
ラスチックシート貼りの床面などび該当します。ホットカーぺット本体の下全体に毛足の 
ない一般のカーぺットやフェルト、毛布などを敷いて断熱してご使用<ださい。 

また、ワックスをかけたフ □- U ングや塩化ビニー j レ製のクッションフ□アの上で使用す 
る場合、ワックスの種類や熱や湿気の影響で、ホットカーペットのスべ U 止めび床面に残 
る場合びありますので、併せてごミ主意ください。 
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3. 知つておいていただをたいこと 


♦熱び逃げやずい巧面でお使いになる場合 

このカーペットには安全対策として「連続通電防止機能」びついています。 

この機能は、「通常運転」中、温度調節機能び働かない状態び2時間続くと自動的に暖房機 
能び停止します。また、面積切換ランプは点丹したまま（全面/左面/ち面のいずれかびホく 

点灯）になり、面積切換スイッチは受け付けません。 板の間など熱び逃げやすい床面でお使 
いの場合や室温の低いとさにも同様な状態になり、「連続通電防止機能」び作動する場合び 
あります。この場合は、電源/温度調節ツマミを一度 「 OFF 彻）」にしてから、再度「弱」 
〜「強/ダニ退ミ台」にしてお使い<ださい。 

熱び逃げやすい床面でお使いの場合は、カーぺット本体の下全体に毛足のない一般のカー 
ペット、フェルト、毛巧などを敷いてください。 

♦コント□ーラーか5発生ずる音について 

使用中、コント□ーラーからときどき「カチッ」と音びしますび、これは温度調節機構の動 
作音で故障ではありません。 

♦コント□ーラーび暖かくなることについて 

使用中、コント□ーラーび暖かくなりますび、故障ではありません。 

参カーぺットの巧りジワや臭いについて 

•使い始めは、少し臭ラことびありますび、ご使用につれて臭わなくなります。 

-使い始めは、巧りジワび目立つことびありますび、ご使用につれて少なくなっていさます。 

参巧服に付く毛について 

本製品に座ると、衣服に毛び付くことびあります。これは毛先をカットしたじゅうたんに見ら 
れる遊び毛と同じちのです。何回か掃除機でお掃除していただくと次第にかなくなります。 

♦直射日光は避けてください 

直射日光の当たる場所で長時間使用すると、変色-変質する場合びあります。 

参広げる際の音について 

巧りたたんだ状態から広げるとさに音びすることびありますび、故障ではありません。 

参ずベり止め加工について 

本製品の裏面にはすべり止め加工をしてあります。 

ワックスびけをした直後の床や塩ビ製の床材に含まれる溶剤や添加物の影響で、ベたついた 
り跡び残る場合びあります。 

■電気げ節約のために 

♦ヤグラゴタツはふとんをかけるだけで使用しましよう 

が□や春先などで室温び高いとさは、本製品を使用するだけで十分な暖かさび得られます。 

♦ひざかけなどを併用しましよラ 

熱び逃げにくくなり、より暖かくお使いいただけます。 

■電場な場（電磁波）カットのために 

電場（電界）と磁場（磁界）を両方カットするために、必ず P ④の「■使用するコンセント 
について」を参照して、コンセントの種類に合わせてアースの接続を行ってください。 
※ここで表記している「電磁波」とは、ホットカーペットを使用することで発生する極低周 
波電磁波（已 0 HZ /60 HZ の周波数帯）を対象としています。 

⑦ 





4. る部の名祿とはた 6 を 


①② 



※個包時、変換プラグは電源プラグに装着されています。 


①電源/温度調節ツマ S 

電源の「日 N / OFF 」 およびホットカーペットの温度の調節、ダニ退治の 
設定を行います。 

⑨面積切換スイッチ 

- 暖房面積を切り換えます（「全面」「左面」「ち面」） 

-「通常運転」と「省エネ運転」を切り換えます。 

③ 面積切換/省エネ運おランプ 

④ コント □ —ラー 
⑥電源コード 

⑥ 電源プラグ 

⑦ 変換プラグ 

⑧ アース端子（ターミナル端子） 

参ホットカーぺットのすべり止め加工について 

ホットカーペットの裏面には、すべり止め加工びしてあります。フ□一 U ングの床などで 
ホットカーぺットびすべるのを軽減します。 

⑧ 

















[5. ごほ用方法^ 


■電源コードをコンセントに接続するとをのお願い 

電場（電界）と磁場（磁界）を両方カットするために、必ず P ④の「■使用するコンセン 
卜について」を参照して、コンセントの種類に合わせてアースの接続を行ってください。 

■ホットカーぺットを敦<とまのお願い 

参平5な巧面に広げて敷いてください。 

A ま意- 

• 巻いたままや、巧りたたんだままで使用しないで<ださし、。 

発熱体を傷め、火災•感電の原因となることびあります。 


お願い- 

• シワびでさないよラに、伸ばしてご使用願います。シワのまま長時間使用している 
と、故障の原因となることびあります。 

• 水のかかりやすい場所、玄関□など±足で上びる場所などでは絶対に使用しないで 
ください。 


※次のよラな場所でご使用になると敷物や床面に変色-変形-割れ-すさ間び生じることび 
ありますので直接敷かないで<ださい。 

-熱に弱い敷物の上。 

•熱に弱い床材（コルク材の床、ピータイル、フローリング、寄せ木や白木の床面、塩化 
ビニールなどプラスチックシート貼りの床面）の上。 

※カーペット本体の下全体に毛足のない一般のカーペット、フェルト、毛布などを敷いて断 
熱してください。 

※ワックスをかけたフ □- U ングの上でご使用になると、ワックスの種類によっては本体の 
スべ U 止めび床面に残る場合びあります。 

※塩化ビニール製のクッションフ□アの上でご使用になると、熱や湿気の影響で本体のスべ 
U 止めび床面に残る場合びあります。 

♦家具を置くとさ 

脚の細いちのや、とびったちのは、カーペット本体の発熱体を傷めて故障の原因となります 
ので、必ず当て布を敷いてください。 

※床面已 cm 角4脚のテーブルを置く場合、約20 Ok 旨の重さまで耐えられます。 

お願い- 

• ピアノ、タンスなどの重い物やキャスター(車)の付いた椅子は載せないでください。 

• 背ちたれ付きの椅子の脚などで過度に荷重をかけないでください。 
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♦本体の下にカーぺットを敷いて使用ずるとき 

•毛足のない一般のカーペット、フェルト、毛布などを敷いてお使いください。 

-市販のカーぺットのズレ防止用品（ネット、マット、スプレー等）をお使い<ださい。 
カーぺット本体び移動したり、盛り上びったりするのを軽減します。 

お願い- 

• 毛足のある力一ぺットの上では使用しないでください。本体に「シワ」び発生して、 
故障の原因となることびあります。 

• 床暖房の上では使用しないでください。 

• カーぺットの上に畳やフ□一 U ング材等を設置しないでください。 


1.ホットカーぺットを平5な巧面に広げて敷さ、ホットカーぺット専用力 
バーを掛けまず。 

A 警告- 

• 必ずカノ（一を掛けた状態でご使用ください。 

カバーを掛けずに使用すると、低音やけどや熱中症（脱水症状など）の原因になり 
よ9 〇 


-ホットカーペット用カバーじ(外のカバーを使ラと、生地の違いにより、適温び得られな 
い場合びあります。 


2. 電源プラグをコンセントにしっかり差し这みまず。 

必ず P ④の「■使用するコンセントについて」を参照して、コンセントの種類に合わせて 
アースの接続を行って<ださい。 


3. 電源/温度調節ツマミをお好みの温度位置に合わせまず。 

面積切換ランプび点灯します。 

-室温び高いとさに電源/温度調節ツマ S を「弱」 

に近い位置にすると、暖まらないことびあります 
び、故障ではありません。通電開始後、しばらく 
してちめるく感じる場合は、電源/温度調節ツマ 
ミを「強/ダニ退治」に合わせてください。 

-使用中、コント□ーラーからときどき「カチッ」 

と音びしますび、これは温度調節機構の動作音で 
故障ではありません。 

-使用中、コント□ーラーび暖か<なりますび、故 
障ではありません。 


OFF 



4. 面積切換スイッチで暖房面積を選びまず。 


電源投入時は全面-通常運転 

です 

面積切換スイツチを押す回数 
で暖房面積と運転形態び変わ 
ります。 


押す回数 

暖房面積.運転お態 

1 ED ライト表示 


全面-通常運転 

、、 1 , / >>11,, 

ホ飄 H 驟 

] 回巧す 

左面-通常運転 

赤藉回 

2 回巧ず 

ち面-通常運転 

ホ囚讓 

3 回巧す 

全面-省エネ運転 

、《 i , > 、 1 i < < 

緑非 Hr ? 
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己使い終わった5、電源/温度調節ツマミを 「 OFF 」 に合わせて、電源プ 
ラグをコンセン ト か!5巧きまず。 

A ごを 意- 

• コント□ーラーの上に座布団など保温性のよいものを載せないでください。 

• 熱いヤカンなどを載せないでください。 

• やぐらごたつじ(外の他の熱器具をホットカーぺットの上で使用しないでください。 

• 火のついたタバコを落とさないでください。 

• ご家庭での室内暖房け外の用途には使わないでください。 


■る種機能にごいて 

♦省エネ運お 

機能：暖房面の左面とち面を交互に通電して、通常の全面運転に比べて消費電力]/2で暖房します。 

-面積切換スイッチを何回か巧し、 r 省エネ運転」ランプ（緑色）び点灯すると選択されます。 

( P ⑩参日弓） 

-はじめは暖房面に温度差びありますび、時間び経つとほぼ同じ温度になります。 

-消費電力び半分のため、使い始めの温度上昇びかし遅くなります。早く暖めたいとさは最初 
の30分程度、通常の全面運転でお使いください。 

-室温びほいとさや床面の状態によっては、通常の全面運転の最高温度まで達しない場合びあ 
ります。 

•ダニ退治運お 

機能：高温でダニを退ミ台します （ P ⑩参照)。 

-電源/温度調節ツマミを「強/ダニ退ミ台」、面積切換スイッチを r 全面-通常運転」 （ P ⑩参 
照）にした状態で40分 L ソ上運転した後電源を切り、掃除機で表面を掃除します。 

-本製品の周辺部は温度び低くダニび死なない場合びあるため、掃除機でていねいに吸い取っ 
てください。 

-ダニの死びいちぜんそくの原因となりますので、必ず掃除機で掃除してください。 

♦切り忘れ防止機能(オフタイマー)の自動設定 

機能：ご使用開始と同時に6時間後に運転を停止するオフタイマーび作動します。 

■特別な操作は不要です。ご使巧開始から6時間後に、自動的に運転を停止します。 

このとさ、面積切換ランプび点灯か日点滅（両面びホく点滅）に変わってお知日せします。 

-そのままご使用になるときは、電源/温度調節ツマミを一度 rOFF 」 にしてか日、再度お好 
みの温度位置に合わせてください。 

-停電した場合は停電時の運転状態に関係なく、電力の回復したとさか日己時間後に運転を停 
止するオフタイマーびスタートした状態で運転を再開します。 

♦連続通電防止機能について 

機能：「通常運転」中、温度調節機能び働かなし、状態び2時間続くと自動的に暖房機能び停止します。 

-特別な操作は不要です。「通常運転」で温度調節機能び働かない状態び2時間続くと、 

自動的に暖房機能を停止します。 

-このとさ、面積切換ランプは全面/左面/ち面のいずれかびホく点灯したままになります。 

-そのままご使用になるときは、電源/温度調節ツマミを一度 「OFF (切)」にしてか日、再度 
r 弱」〜「強/ダニ退治」にしてお使いください。 

-熱び逃げやすい床面でお使いの場合は、カーぺット本体の下全体に毛足のない一般のカーぺッ 
卜、フェルト、毛布などを敷いてください。 

♦自動急速暖房機能について 

機能：すばやく設定した温度まで暖めます。 

電源を 「 ON 」 (電源/温度調節ツマ S を「弱」〜「強/ダニ退ミ台」)にすると、自動的に急速暖房運 

転となり、すばやく設定した温度まで暖めます。 

し 
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は、他の面は已 0cm であることを示す 
は、已 Hz 〜 2kHz の範囲 
は、 2kHz 〜 400kHz の範囲 


♦電場(電界)カット機能について 

家電製品では、コンセントに電源コードを差し込むと電圧びかかり、電源の入/切に関係なく周囲 
に電場び発生します。ホットカーペットでは、電場は全体に発生するため、本製品では有機導電性 
繊維を経由させて、コンセントのアース端子に接続して接地します。 

このため、冷蔵庫や洗濯機と同様に、接地極付さのコンセントでなければこの機能をご利用い 
ただくことびでさません。 

※アース（接地）をしてち電源コードや制御回路部分はほ減されていませんび、電位び低い状 
態になっているため、身体に伝播しにくくなっています。 

♦磁場(磁界)カット機能について 

ホットカーペットの熱源は内部のヒーター線です。通常はこのヒーター線に電圧びかかり、ス 
イッチび入ると電流び流れて磁場び発生しますび、このホットカーぺットでは、特殊なコード 
ヒーターを使用し、電流を双方向か日流して磁場の発生を抑えています。 


■電磁波と電場な場カツトについて 

電磁波とは、電場（電界）と磁場（磁界）び交互に振動しなび日空間や物質を伝播していく現象 
です。「電磁波」は複合語で、電場と磁場の波（周波数）を意味しています。本製品は電磁波の要 
素である電場と磁場の両方を抑制でさる機能を持ち、スウェーデンの安全基準を採用した初めて 
のホツ トカー ぺツ トです。 

電場磁場 カットホットカーペット EHC 720 


電場減衰率 

約 97% 

磁場減衰率 

約 99% 


♦スウ王ーデンのま全基準について 

1987年にストックホルムで 「 VDT と労働環境」の国際会議び開催され、電磁波による影響び 
報告されました。同年、スウェーデン政府も 「 VDT 電磁波規制案 • MPR - I 」を発表、1990 
年にはさ日に厳しい WPR - n 」 を正式に巧ち出し、世界で最初の規制となりました。 

V 日 T はパソコンのモニターを指しています。スウェーデンではアースは義務付け日れており、 
アースを取ってち電場び取れないモニターに巧しての規制となりました。磁場については距離 
び指定されています。 

これらの安全基準をこのホットカーぺットは順守しています。 


※単位について 
-電場の単位： 

V/m ( ボルトパーメーター ) 

-磁場の単位： 
mG (SU ガウス） 


スウ王ーデンの VDT 規制ガイドライン 


名称 

MPR - n 

TCO 

発表年 

1990 

1991 

静電場 

已 00 V じ(下 

已 00V じ(上 

交流電場 

超低周波 

2 .已 v/m (下 

1 v/m L ソ下 

測定位置 

刖面曰日 cm 

前面のみ 30cm 

極ほ周波 

2 已 v/m じ(下 

1 OV/m L ソ下 

測定位置 

刖面曰日 cm 

前面のみ 30cm 

交流磁場 

超低周波 

0.2 已 mG じ(下 

0.2mGL ソ下 

測定位置 

刖面曰日 cm 

前面のみ 30cm 

極低周波 

2. 已 mGL ソ下 

2. 已 mG L ソ下 

測定位置 

目 1 」面曰日 cm 

目 1 」面曰日 cm 


刖面のみ _ 
極低周波_ 
超な周波_ 


※※ 
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で 

■上手な使い方のヒント 

♦をえ込みの厳しいときは、ストーブなど他の暖房器具と併用してください。 

併巧する場合は、ホットカーぺットか日他の暖房器具を] m じ(上離してご使用ください。 

♦暖房面積を切り換えて必要な部分だけ暖めることびできます。 

使い方や使巧人数によって暖房面積を上手に切り換えると、電気代の節約になります。 

♦ホッ トカー ぺッ ト専用カバーを掛けた ホッ トカー ぺッ トの上に直接座ってください。 

座布団やクッションを使うと、熱び伝わりにくくなります。 

♦ひざかけなどを併用してください。 

熱び逃げにくく効果的です。また、ひざかけなどは、電気暖房器 L ソ外の一般のちのをお使いく 
ださい。 

♦ひざかけを使わないときは、ホットカーぺットの上に置かないでください。 

し > 


A ごま意- 

• 座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所に載せないでください。 

熱で置いたちのや床材び、変色する原因となることびあります。また、本体の故障 
の原因や表面温度びめる<なる原因となることびあります。 


■ホットカーぺットとやぐ6ごたつを併用する場合の使い方 

1. やぐ5ごたつをホットカーぺットの中央に置きまず。 

-ホットカーぺットのコント□ーラーにこたつ布団を掛けないでください。 

-ホットカーペットとやぐらごたつを同じコンセントで使用するときは、]已アンペアじ ( 
上の容量のあるコンセントをお使いください。 

2. 温度調節をしまず。 



-やぐらごたつの温度調節ツマミは、「中」〜「弱」または「切」にして、温度調節はホッ 
卜力一ぺットのコント□ーラーで行ってください。 

-ホットカーペットの上でやぐらごたつを使用すると、ホットカーペットはやぐらごたつ 
の熱を感じて自動的に温度を下げる働さをします。 

• 豆炭こたつなど、電気を使わないこたつは併用しないでください。 
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[6. お手入れのしかた] 


お手入れの前に必ず電源を 「 OFF 」 にして、電源プラグをコンセント（ま 
たは変換プラグ）から抜いてください。 

A ごを意- 

• ベンジン-シンナー-漂白剤などは使用しないでください。 

• コント □ ーフーは、めらさないよつにしてぐださい。 

• お手入れ後は、ホットカーペットを十分乾燥させてください。 


■曰常のお手入れのしかた 

1. 使用を中止して、電源プラグをコンセント（または変換プラグ）か5巧 
さまず。 

2. 掃除機でホットカーぺット表面のホコリを取りまず。 

-使い始めは、遊び毛び出ますび、掃除をするにつれて徐々にかな<なっていさます。 

五ちれた箇所をふさ取りまず。 

-台所用中性洗剤(食器用)をめるま湯に溶かしたものを布に含ませ、水気をよくしぼって 
から、巧れを毛並にそってみき取ります。その後、タオルなどで洗剤を十分にみき取っ 
て < ださい。 

※お手入れに市販のカーぺットク U —ナーを使う場合は、使用するカーぺットクリー 
ナーの「ご使用方法」に従って<ださし、。 


■ジュ ースやコーヒーを こぼした とを 

1. 使用を中止して、電源プラグをコンセント（または変換プラグ）か5巧 
さまず。 

2. 乾かないうちにティッシュぺーパーや、柔5かい巧で吸い取りまず。 

3. ちれた箇所をふさ取りまず。 

-台所用中性洗剤(食器用)をめるま湯に溶かしたものを布に含ませ、水気をよくしぼって 
から、巧れを毛並にそってふさ取ります。 

《お手入れに市販のカーぺットク U —ナーを使う場合は、使用するカーぺットクリー 
ナーの「ご使用ち法」に従って<ださい。 

4. めるま湯に浸した巧をよくしぼってふき取りまず。 

-タオルなどで洗剤を十分にみさ取って < ださい。 

-めれたままにしておくと、ホットカーペット本体やその下の畳や床にシミび付くことび 
あります。また、そのまま使用を続けた場合、加熱•乾燥によりホットカーペットの発 
熱体上にシ S び浮さ出ることびあります。 


〇 







■ダニのおそラじのしかた 

ダニは熱と乾燥び苦手です。特にダニを気にされる方は、定期的にカー 
ペットを暖めて、表面を掃除機で掃除してください。 

1. ホットカーペットを広げて、カバーを掛けて、電源プラグをコンセント 
に差し込みまず。 

-アース端テと接続する必要はありません。 

2. 電源/温度調節ツマミを「強/ダニ退治」にしまず。 



3. 面積切換スイッチを r 全面-通常運転」にしまず。 

-省エネ運転（緑色点な）になっている場合は、面積切換スイッチを何回か押して全面- 
通常運転にしてください。 （ P ⑩参照） 

4. 40分 m 上通電した後、電源/温度調節ツマミを 「 OFF 」 にしまず。 

已.掃除機で表面を掃除しまず。 

■保管のしかた 

シーズンオフなどで収納されるとさの手順やを意事項について説明します。 

1. ちれをふき取りまず。 

-食物のカスや汁などび付着したまま保管すると、カビや虫び発生する原因となりますの 
でよく取り除いてください。 

2. 湿気を取り除きまず。 

-電源/温度調節ツマミを「強/ダニ退ミ台」、面積切換スイッチを「全面•通常運転」に 
して約3時間通電します。 （ P ⑩参照） 

-湿気を含んだまま保管すると、異臭やカビび発生する原因となります。 

3. 本体を図のように巧りたたんで、湿気の少ない場所に保管します。 



A ごを意- 

• 保管時にナフタ U ンなどの防虫剤は使用しないでください。コント□ーラー部を傷 
め、過熱し、火災の原因となることびあります。 

• 保管時に、巧りたたんだホットカーぺットの上に物を置かないでください。 
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^7 •勘璋かな？とおつた 6] 


次の点検をしていたださ、それでちなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プ 
ラグをコンセント（または変換プラグ）から抜いて、お買い上げの販売店または当社サービス 
センターにご相談ください。ご家庭での修理は危険ですので絶対におやめください。 


状沉 

次の点をお調べください。 

暖か<ならない 

面積切換ランプ 
び消灯 

• 電源プラグび確実に差し込まれていますか？ 

• ご家庭のヒューズやブレーカーび切れていま 
せんか？ 

面積切換ランプ 
び点灯 

•電源/温度調節ツマ5び「弱」に近い位置に 
なっていませんか？ 

•コント□-ラーの上にイ呆温性のよいをのび 
載っていませんか？ 

• 熱び逃げやすい床面で使用していませんか？ 

( P ⑩参照） 

• 「連続通電防止機能」び働いていませんか？ 

( P ⑩参照） 

面積切換ランプ 
び点滅 

• 運転開始から日時間経過していませんか？ 

( P ⑩参照） 

使用中、電源コード-電源プラグ 
の一部び熱い 

• 電源コードの被覆び傷んでいませんか？ 

•使用を中止して、当社サービスセンター 
( P ③参照）までご連絡ください。 

使用中、電源コードを曲げたり伸 
ばしたりすると、暖かくなったり、 
めるくなったりする 

• 電源コードの被覆び傷んでいませんか？ 

•使用を中止して、当社サービスセンター 
( P ⑩参照）までご連絡ください。 

運転開始から日時間たってち、切 
り忘れ防止機能（オフタイマー） 
びはたらかない。 

• 運転時に停電びありませんでしたか？ 

( P ⑩参照） 


⑩ 











■ホットカーぺットに関する Q&A 

Q 1) ホットカーぺットからにおいにおいびするのですび？ 

まれに使い始めに少しにおいびすることびありますび、徐々ににおいびしなくなります。 


Q 2) r 強」にしてもあまり暖かくないのですび？ 

「7.故障かな？と思った日」（⑩ページ）をご覧ください。 

Q 3) コント□ーラーからとさどさ r カチカチ」と音びするのですび？ 

この音は温度調節機能の動作音です。故障ではありません。 

Q 4) ホットカーぺットの上に家具を置いても良いですか？ 

脚び細いちのやとびったちのは発熱体を損傷するおそれびあります。本製品の上にホットカーぺッ 
卜専用カバーを敷いて、その上に必ず当て布を敷いてか日脚を柔せてください。家具の重さにち制 
限びあります。詳しくは⑥ページをご覧ください。 

Q 已)ホットカーぺットびミちれてしまったのですび、家庭で洗うことはできますか？ 

本製品は洗うことはできません。詳しくは「6.お手入れのしかた」（沼)ぺージ）をご覧ください。 

Q 巨),。臓ぺースメーカーを入れていても使用できますか？ 

主治医へお尋ねいたださ、指示に従ってください。 


Q 7) カバーはどんなをのびお勧めですか？ 

ホットカーぺット専用カバーとして表示販売されているちのをご利用ください。また目安として、 
カーぺット目付び400邑〜800旨く日いのちのをご使用ください。 

Q 8) 定格ラベルに記載してある SEK とはどんな意味ですか？ 

この SEK マークは、（社）繊維評価技術協議会び認めた基準に合格した繊維製品を対象に品質を保 
証するマークです。本製品は抗菌防臭加工について認証されています。 

09)^プラグを紛^失したのですび、ノ〇ノコンについているちのを装着してちいいですか？ 

故障の原因になります。本製品に付属されている変換プラグじ(外は使用しないでください。付属品 
については⑩ページの当社サービスセンターまでお問い合わせください。 

Q 10) お年害りやルさな子供でも使用できますか？ 

基本的に問題ありませんび、設定温度を高くして長時間同じ状態で使用している場合に、まれに低 
温やけどを起こすことびあります。お年寄りやルさなモ供びいるご家庭では十分にミ主意してご使用 
ください。また、皮膚び弱い方や体にむ配な点びある方は、お台医へお尋ねいただき、指示に従っ 
てください。 

Q 11) 電磁波99%カットと表示してある他社製品との違いはなんですか？ 

本製品は、「磁場（磁界)」のみでなく「電場（電界)」を除去でさる機能び付いています。詳しく 
は⑩ページをご覧ください。 

Q 12) 海がでも使用できますか？ 

本製品は巧外では使巧でさません。日本国内においてのみご使用ください。 


⑩ 



■電巧波に関する Q&A 

Q 1) 電場價和•磁場(磁和とは何ですか？ 

「電磁波」といラ言葉は、「電場（電界)」と「磁場（磁界)」を組み合わせた造語です。通常、ホッ 
卜力ーペットはコンセントに差し込んだ時点で情場」び発生し、スイッチをオンにした時点で 
「磁場」び発生します。本製品は、この「電場」と「磁場」の両方を除去でさる機能を持ったホッ 
トカーペットです。「電場」の除去方法はアースに接続していただくだけです。「磁場」は通常の 
ホットカーぺットと同様に本製品をお使いいただくだけで除去されます。 

Q 2) このホットカーぺットは電場と磁場を両方カットしていますか？ 

本製品は、「電場」と「磁場」の両方を除去する機能を持っています。「磁場」については説明書ど 
おりにお使いいただくだけで除去されますび、「電場」を除去するにはアースを取っていただく必 
要びあります。 

Q 3) このホットカーぺットのほかに r 電磁波カッりのホットカーぺットを持っています 
び、何か違いびあるのですか？ 

現在（平成]目年已月末時点)、"電磁波〇〇%カット"と表現をされているカーペットは「磁場」 
のみ除去でさる機能び付いています。本製品は、この「磁場」じ(外にち「電場」を約目7%除去で 
さる機能び付いています。 

Q 4) このホットカーぺットはアースを取5なくても使うことびできますか？ 

ホットカーペットとしての機能は、アースの有無によっては変りませんので、そのままでもお使い 
いただくことはできます。ただし、アースを取らないと「電場」び発生してしまいますので、 了一 
スを取ることをお勧めします。アースの取り方については④ページをご覧ください。 

Q 已）この力一ぺットを敦いていれば、家じゅうの電磁波を吸い取ってくれますか？ 

本製品は、本製品自体か日発生する電磁波（電場+磁場）を除去する機能を持っていますび、ほかの機 
器などか日発生する電磁波を吸し、取る機能は付し、ていません。 

Q 巨)私び持っている測定器で測定しても電磁波び出ているようですび、本当に電磁波を 
カットしているのですか？ 

本製品は⑩ページに記載されている基準値 L ソ下に電磁波を抑制しています。測定器の種類によっ 
て、測定精度や測定でさる周波数の範囲■電磁波の種類び異なります。また、測定自体の精度ち大 
さく関係してさます。お手元の測定器び対象としている電磁波をご確認ください。下記の表は、本 
製品の電磁波測定データの根拠となっている測定器の詳細です。 


測定器名 

製造業ち 

型式番号 

仕様 

校正曰 

な回校正曰 

Electric 

Field Meter 

CONBINOVA 

EMFIOO 

周波数範囲 
己 Hz- 400 kHz 

2007/03 

2010/03 

Ma 呂 netic 
Strength Meter 

CONBINOVA 

MFMIO 

周波数範囲 
已 Hz-2kHz 

2 日日日/日己 

2008/〇己 


Q 7) r 電場磁場カツト」とありますび、それぞれどのくらいカツトでさているのですか？ 

電磁波の抑制数値は、⑩ページに記載されている基準値 L ソ下となっています。 

電磁波の減衰率（カット）は L ソ下になります。 


電場（電界）減衰率= 97% 

磁場（磁界）減衰率= 99% 

( 財）関西電モエ業振興センター比較試験結果による 


Q 8) 延長コードを使っても、電磁波カツトの効果は変りませんか？ 

ホツトカーぺツト自体から発生する電磁波を除去する効果は、延長コードを使用してち変りませ 
ん。ただし、延長コード自体か日発生する電磁波については除去できません。 












8 ■仕様 


品る 

電場磁場カットホットカーペット 

型式 

EHC 720 

定格電源 

100 V 

消費電力 

日 20 W 

定格周波数 

己 0- 巨 OHz 

電場減衰率 

約 97% 

磁場減衰率 

約 9 日％ 

本体 

表面材質 

ポリエステル 100% 

外形寸法（約 cm ) 

17 巨 X 17 巨 

質量(約 kg ) 

3.5 

電源 コードの 長さ（約 m ) 

1.5 (非塩ビコー 

ド） 

温度調節目盛 

弱 

中 

強/ダニ退治 

表面温度（む）^ 1 

約 2 日 

約 3 目 

約 4 日 

消費電力量 ( Wh ) x ‘2 (1 時間あたり） 

約 140 

約 230 

約 330 

電気代 X ’3 (1 時間あたり） 

約 3.1 円 

約日. 1 円 

約ス 3 円 


* 表面温度および消費電力量は、曰本電機工業会の測定ち法に基づいて測定した値です。実際 
に使用されるとさは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態によりを少異なります。 

* 表面温度および消費電力は、一般的なホットカーぺット専用カノ く一を使用した状況での測定 
値です。 

* 1表面温度 . 室温20むで、置の上にホットカーぺットを一枚に広げ、 3 k 邑の荷重を加え 

た状態での測定値です。 

*2 消費電力量……室温]已むで、畳の上にホットカーぺットを一枚に広げ、已時間通電したと 
さの平均値です。 

*3 電気代 . 新電力料金目安単価] kWh 当たり22円（税込）として、消費電力量をち 

とに算出しています。電気代の目安としてください。 

参電場磁場カットについて 

本製品は、電磁波の2つの要素である電場と磁場を両方とち抑制でさる機能を持ち、ス 
ウエーデンの安全基準を採用したはじめてのホットカーぺットです。（詳細は P ⑩参照） 


⑩ 

























■曰本国巧における住宅の内線規定について 


参内線規定について 

家電製品などの配線器具について、アース端テ（接地極）付きによる安全性の確保を目的として 
200己年] 0月に已年ぶりに大幅改定されました。従来までは水周りなどに設置するコンセン 
卜はアース端テ（接地極）付きとすることび幅!されていましたび、今回の改訂で g となりま 
した。そして、水周りじ(外の居室に設置するコンセントをアース端テ（接地極）付さとすること 
び g されました。 


【内線規定とは】 

省令※として制定されている電気工作物の技術基準について、電気設備の保安確保および電 
気の安全な使用を目的として、電気工作物の設計、施工、維持、検査の技術的事項を定め、 
わかりやすく記述した代表的な民間自主規格です。 

※この「省令」とは、電気事業法に基づさ制定されている「電気設備に関する技術基準を定 
める省令」です。 

いの頁か卜 I 平成 17 年 1 日月改 in 
い ソ W 化 U I 一 J 内臟定で使用されている r 用副口いて 


重要度 

用 語 

高 

お 




必ず採用 

電気設備の技術基準の解釈で規定してある事項、 
もしくは解釈では規定されていないび、専門部会 
び審議した結果、施工上、イ呆安に関して厳守を要 
する事項 


勧告 


義務的運用び基本、応用を認められる 

電気設備の技術基準の解釈では規定されていな 
いび、専門部会び審議した結果、施工上、なまに 
関して配慮を要すると判断した事項 


巧奨 


おすすめ 

電気設備の技術基準の解釈では規定されていな 
いび、専門部会び審議した結果、サービス上、経 
済上、その他特に推奨する事項 


規制 

爆扣 


規制を緩和 

電気設備の技術基準改正により条件付運用 


〔こ5巧ね0ました！) 

従来、特定の機器に用いるアース端子（接地極）付きコンセントの規定は「勧告」でしたび、アース端テ（接地極) 
付きコンセントの施設び「義務」に弓 I き上げられました。 



住宅に施設する 200 V コンセントは、アース端子娘地極）付きコンセント 
の施設び義務化されました。 


勧告 


住宅し U がに施設する 200 V コンセントは、アース端子（接地極）付きコンセ 
ントの施設び勧告されました。 


勧告 


屋外や台所に施設するコンセントは、アース端子（接せ極）付さコンセント 
の施設び勧告されました。 


勧告 


単相3線式分岐配線に用いる1 00/200 V 併用コンセントは、ァース端子 
(接地極）付をコンセントの施設び勧告されました。 


アース端子 ( 接 i 也極)がさ 
コンセント接 i 也用端子付さ 



上記しソ外の住宅に施設するコンセントには、アース端子（接せ極）付をコン 
セントの施設び巧奨されました。 


翅) 



















































[9 •アフターサービス] 


_保証について_ 

1このホットカーぺットには、保証書 
びついています。 

保証書は販売店にて所定事項を記入 
してお渡しいたしますので、内容を 
よくお読みのラえ大切に保をしてく 
ださい。 

2 保証期間はお買い上げの曰か51年 

保証書の記載内容により修理いたし 
ます。 

(保証期間中でち有料になる場合びあ 
りますので、保証書をよくお読みく 
ださい） 

3 保証期間後の修理は… 

販売店または当社にご相談ください。 
修理によって機能び維持できる場合は、 
ご要望により有料修理いたします。 


修理を依頼されるとき 

1 ⑩ぺージの「7.故障かな？と思った 
ら」をよくお読みのラえ、ちラー度 
お調べください。 

2それでち異常びあるとさは、使用を 
止めてお買い上げ店または当社ヴー 
ビスセンターまでご連絡ください。 


品名：電場磁場カットホットカ-ペット 

型名： EHC 720 

故障の状態（できるだけ詳しく） 


ご自分での修理はしないでください。 
大変を険です。 

\_ J 


愛情点検 


参長年ご使用のホットカーぺットの点検を！ 


口 




こんな 
症状は 
あ0ま 
せんか 


♦電源コードやプラグび異常に熱くなる。 
♦本体にさわると時々電気を感じる。 
♦時々運転しないことびある。 

♦運転中、異常な音びする。 

♦本体び変形したり異常にあつい。 
♦こげくさい巧いびする。 

♦その他異常、故障びある。 



故障や事故防止 

使用 

のために、必ず 


販売店に点検を 

中止 

ご相談くださ 


い。 


補修用性能部品について 


当社は、このホットカーぺットの補修用性能 
部品を製造巧切後巨年間保有しております。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 


部品び破損したとき 

お買い上げの販売店または当社にお問い合 
わせのラえ、お買い巧めください。 

お問い合わせの際には、品名、型名をご連 
絡ください。 


お問い合わせは 


アフターサービスについてわからないこと 
は、お買い上げ店または当社サービスセン 
ターまでご連絡ください。 

エレクト□ラックス•ジャパン株式会社 
ご相談窓 □ 

干 391-001 1 

長野県茅野市玉川字原山11400 -1080 
サービスセンター(修理-部品を夕受付） 
フリーダイヤル: 0120-13-71 17 
TEL : 0266 -70- 1444 
FAX : 02巨巨- 79-4499 
営業時間平日（月〜金）： AM 9: D 0 〜 PM 己:30 
±日ネ兄（年末年始）：休日 


































1. 取扱説明書、本体貼付ラべレ等のま意書きに従った使用状態で保 

話期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買し^上げの販売店にお申しつけく 
ださい。 

(□) お買し^上げの販売店に無料修巧をご依頼にならない場合には、販売元に 
ご連絡ください。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販 

売元にご相談ください。 

3. ご贈答品等で保話書に記入の販売店で無料修理をお受けになれな 

し、場合には、，眼売元へご連絡ください。 

4. 保話期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきま 

ず。 

(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。 

(八）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど)、異常電圧、指定がの使用電源（電圧、周波数）などによ 
る故障及び損傷。 

(二）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 

(ホ）保証書のご提示びない場合。 

(へ）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あ 
るいは字句を書き誓えられた場合。 

(卜）離島からの送料については運送費のみ負担願いまず。 

(チ）異常電圧およびお客様の不ミ主意による故障等につさましては保証期間中 
でち、有償修巧になる可能性びありまずのでごミ主意願いまず。 

5. 保話書は日本国内においてのみ有効でず。 

6. 保話書は再発行いたしませんので大切に保存してください。 

修理メモ 


* 保証書は、本書に明示した期間、条件のちとにおいて無料修理をお約束するちの 
です。従って保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するちのではありま 
せんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店 
または販売元にお問い合わせ<ださい。 

* 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、お買い上げの販 
売店または販売元にお問い合わせください。 

水 This warranty is valid only in Japan. 


(g) 












田 Electrolux _ 

発売元 

エレクト□ラックス-ジャパン株式会社 
ル物家電事業部 

干 ] 08-002 吕 

東京都港区 ;' 毎岸 3-2-1 吕を田芝浦第 2 ビル 
TEL: 03- 巳 44 巳 -33 已〇 ( 代表） 

FAX : 03- 巳 44 巳 -33 已 2 

サービスセンター(修理-部品ま文受付) 
フ U- ダイヤル： 0] 20-1 3-7] ] 7 
http://www.electrolux.co.jp 



